ALEKSANDER KOZLOWSKI 


Maszynista c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 38, po krótkiej a dolegliwej chorobie, zmarł dnia 
3 listopada 1895 roku. 


== DE SSO A LJ — — 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z trojgiem małoletnich dzieci, zaprasza 

Krewnych, Przyjaciół i Kolegów na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we 

wtorek dnia 5 listopada b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu przy ulicy Rako- 
wickiej Nr. 18 wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we środę rano o godzinie 10-tej w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalski. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 


